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商 de 验 证 登 ER 已 辟 书 


CERTIFICATE OF THE ele sl OF PRODUCT CERTIFICATION 


C1312060185S172 弦 00 


证 考 号 码 : 

Certificate No. 

兹 据 革 硕 电脑 股份 有 限 公 司 申 请 验证 和 登录 ， 经 审查 结果 符合 规 
定 ， 准 予 登 录 益 使 用 商品 安全 标 章 合 及 识别 号 码 : R31018 。 其 登录 事项 如 下 : 


The application made by ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION. for Registration of Product 
Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the 


Product Safety Mark an the ldentification No. R31018 . Details of the registration are follows : 
申 请 人 : 华硕 电脑 股份 有 限 公 统一 编号 : 2d008111 
Appl1icant Uniform No. 

地 址 : 台北 市 北 投 区 立 德 路 15 号 1 楼 
Address 

生产 刻 场 : 达 世 (重庆 ) 电 脑 有 限 公 司 
Factory 

后 址 :重度 市 沙坪 坊 区 综 保 大 追 18 号 


Factory Address 


商品 种 类 名 称 : 
lype/name of product 


商品 分 类 号 列 : 
GG COde 


中 文 名 稀 


Chinese name 


英文 名 称 
hnglish name 
型 式 : 
Type 

列 型 式 : 空白 


Derles of the type 


依据 标准 CNS13438 (095/06/01 年 版 )、CNS14336-1 (099/09/30 年 版 )、 符 合 CNS 15663 
Standards 第 5 节 『 含 有 标示 | 规定 。” 102 年 7 月 


标准 检验 局 发 证 《和 发 证 地 址 : 100 吉 北市 中 正 区 洲 南 路 1 段 4 号 ) 


This _ certificate is issued by the BSMI. (No.4, Sec. Jinan Rd., zhongzheng Dist.，Taipei City 100, Taiwan) 
本 证 书 以 电子 文件 行 之 ， 所 载 内 容 若 有 不 符 之 处 ， 以 标准 检验 局 系统 登录 足 料 为 主 ， 查 询 证 书 
碳 料 纲 址 :https://civil. bsmi. gov. tw 


登录 日 期 : 中 华 民 国 112 年 01 月 | 日 
keglstratlon Date 2023 (year) 01 (month) 31 (day) 
本 证 书 有 效 期 限 至 115 年 01 月 30 日 
Expiration Date 2026 (year ) 01 (month) 30 (day) 
发 证 日 期 : 中 华 民 国 112 年 01 月 | 日 
I of 1issue 2023 (year ) 01 (month) 31 (day) 


: 持 本 证 书 进 口 验证 登 人 录 商 品 时 ， 进 口 人 须 与 本 证 书 名 义 人 相同 。 


or 次 年 度 商 品 验 证 登录 年 凤 缴 纳 期 限 为 曾 年 11 月 30 日 ， 逾期 未 缴纳 者 ， 
验 法 第 42 人 条 第 1 款 规 定 麻 止 验证 登录 ， 状 自 次 年 度 1 月 1 日 起 生效 。 
不 作为 其 他 (如 产地 ) 证 明 。 


广 3 : 本 证 书 仅 代表 完成 检验 程序 ， 


列 印 厅 号 :432160114811S311067 第 ] 上 中 


经 限期 缴纳 届 期 未 缴纳 ， 即 依 商 品 检 


